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BOP:
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CVE:
BOPH-2026-192001



Fecha de publicación:
miércoles 07 de octubre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Almudévar



Departamento:
Secretaría









Anuncio - miércoles 07 de octubre de 2026



Expediente modificación de créditos nº7 /2026
modalidad suplemento de crédito.

Aprobación inicial de expediente de
modificación de créditos nº 7/2026 suplemento de créditos



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-373b05b.pdf
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